 Cat de relevante sunt testele rapide pe antigen: ''Daca incarcatura virala este mica, s-ar putea sa nu iasa pe testul rapid'' Ads Actualitate Politic Business Sport Life Show Login Arhiva Social vaccin covid Cat de relevante sunt testele rapide pe antigen: "Daca incarcatura virala este mica, s-ar putea sa nu iasa pe testul rapid" Autor: Claudia Spridon Vineri, 18 Decembrie 2020, ora 00:04 5279 citiri Cele 300 000 de teste rapide dintr-un total de 3 milioane au inceput sa ajunga, de azi, la camerele de urgenta ale spitalelor Ulterior, testele vor ajunge si la nivelul serviciilor de ambulanta, pentru a mari capacitatea de testare de la nivelul Romaniei si pentru a avea o imagine mai clara asupra raspandirii virusului pe teritoriul tarii, dar si pentru a putea lua masuri in timp util, acolo unde este cazul Desi acuratetea unui test rapid este aproape de 98%, acestea vor fi folosite, cel putin pentru moment, in paralel cu testele PCR, au aratat oficiali din Departamentul pentru Situatii de Urgenta pentru ziare com "Noi avem o metodologie pentru unitatile de primiri urgente in care se specifica clar ca in momentul in care un pacient isi face un test rapid si este pozitiv, se trimite acel rezultat la Directia de Sanatate Publica, iar Directia de Sanatate Publica ii emite o decizie prin care se confirma faptul ca este pozitiv Dar, in acelasi timp, i se recolteaza si PCR-ul Cand vine PCR-ul, se confirma decizia sau se anuleaza", au explicat oficialii, precizand ca cei confirmati pozitiv cu teste rapide sunt inclusi in statisticile oficiale facute publice zilnic de Grupul de Comunicare Strategica Cand nu va mai fi nevoie de dublare La nivel european se discuta ca testele rapide sa fie incluse pe acelasi nivel de incredere si siguranta cu testele PCR "Atunci nu va mai fi nevoie de aceasta dublare, dar deocamdata nu s-a luat nicio decizie pe aceasta speta Testul rapid iese cam in 15 minute, este de incredere si costa mai putin decat un test PCR, e o analiza care ajunge la 5 euro", a completat oficialul din DSU Ads Acesta sustine totusi ca testele rapide antigen care sunt facute in institutii sunt de o acuratete de aproape 100%, motiv pentru care daca un test rapid este pozitiv, sansele ca persoana respectiva sa nu aiba virusul, sunt extrem de reduse "In general, nivelul de specificitate al testului rapid este foarte mare Eu nu am avut situatii in care testul rapid sa indice antigen prezent si rezultatul sa fie ulterior negativ Lucrurile acestea sunt cu o probabilitate foarte mica", sustine si profesorul Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie Testele rapide, utile pentru pacientii cu patologii grave Potrivit epidemiologului, masura de a achizitiona trei milioane de teste rapide este binevenita in contextul actual, mai ales ca vine in special in sprijinul pacientilor care sunt considerati urgente si au nevoie imediata de interventie, cum ar fi de pilda, in cazul infarctului miocardic acut, unde trebuie sa se intervina in 30 de minute asupra pacientului "Medicii trebuie sa se echipeze ca si cum pacientul ar fi un potential suspect Se face recoltarea pentru real time PCR, imediat ce a ajuns in triaj, iar rezultatul PCR vine cel mai devreme in 24 de ore Acel pacient trebuie insa monitorizat De aceea este important ca un test rapid care se face in 15 minute sa orienteze serviciul spre ce compartiment sau ce zona il dirijeaza pe pacient - daca in cel de suspecti sau de COVID pozitiv", a completat profesorul Doina Azoicai, punctand ca este important sa putem folosi acest mijloc ajutator de testare Ads "Este benefica aceasta strategie pentru ca serviciile de urgenta, de ambulanta, spitalele care sunt deschise sa aiba posibilitatea de a stabili mai rapid eventuala suspiciune inalta de persoana infectata pentru ca sa se faca o directionare corecta epidemiologica in asa fel incat spitalele care sunt cu zone COVID si non COVID sa isi managerieze bine pacientii", a mai spus sefa Societatii Romane de Epidemiologie Unde se va face recoltarea la nivelul ambulantelor De cealalta parte, reprezentantii serviciilor de ambulanta sustin ca nu au primit inca o metodologie referitoare la cum vor aplica testele rapide pe care le vor primi incepand cu saptamana viitoare Aceste teste se vor face strict la persoane care prezinta semne si simptome ale infectiei COVID-19 "In prezent, avem echipaje care merg si acum la testare si care recolteaza produsul biologic pentru testul PCR Ambulantele respective sunt dotate cu recoltoare, cu tot ce trebuie Dar sunt si ambulante obisnuite, de urgenta, care nu sunt dotate cu aceste recoltoare, probabil ca asa se va gandi Ca la aceste ambulante sa le putem da niste teste rapide si personalul, acolo unde intalneste o situatie cu suspiciune de COVID-19, sa faca testul rapid In momentul in care au facut testul rapid trebuie sa anunte dispeceratul ca este un pacient care a iesit pozitiv si situatia trebuie tratata ca atare", au aratat oficiali din cadrul serviciilor de ambulanta pentru ziare com Ads Un test rapid pozitiv nu poate fi ignorat Recoltarea pentru testele rapide ar urma sa fie facuta in ambulanta, completeaza specialistul Medicul urgentist spune insa ca, in ceea ce priveste testele rapide cu proba din cavitatea nazala, pot fi achizitionate din farmacii Preturile pot varia intre 50 si 200 de lei, in cazul unei cutii cu 5 teste, dar conteaza felul in care este recoltata proba si esential este si momentul recoltarii "O persoana negativa pe testul rapid, dar care are semne si simptome in continuare, trebuie obligatoriu sa faca PCR Daca incarcatura virala este mica, s-ar putea sa nu iasa pe testul rapid Dar intotdeauna cand unul din testele acestea rapide e pozitiv, rezultatul nu poate fi neglijat, ci trebuie urmata clar o conduita bine stabilita: sunat la DSP si facut PCR sau izolarea la domiciliu", a completat medicul Arafat: Nu vom face teste la cerere Ieri, medicul Raed Arafat a anuntat ca nu vor fi facute teste la cerere, in ambulanta Ads "E greu sa faci o selectie pentru ca multe dintre simptome sunt subiective, daca spune ca a avut febra si a luat paracetamol e logic sa nu mai aiba febra, pentru ca febra s-a redus din cauza antiinflamatorului Daca un pacient spune ca tuseste, o poate face inclusiv voluntar Vom vedea cum vom preintampina aceste situatii, important e sa se faca cat mai multe teste, pentru ca inclusiv cei care nu au simptome, pot avea boala", au mai spus, pentru ziare com, oficialii DSU Toate statele UE vor incepe vaccinarea impotriva COVID-19 in aceeasi zi Ads Scrie pe Ziare Com Citeste si: Aproape 80 de teste pentru Covid făcute în școli au fost pozitive joi Ministerul Educației, precizări despre suplimentarea lor Ministerul Educaţiei a transmis joi, 9 decembrie, că în urma testelor rapide pentru Covid-19 făcute în școli au fost raportate 76 de cazuri pozitive, până la ora 19 00 Instituția a făcut IPS Teodosie, noi declaraţii false despre imunizarea anti-COVID: „Numai cei ce s-au vaccinat au murit, iar cei care nu s-au vaccinat nu au murit” Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul (IPS) Teodosie, a făcut joi, 9 decembrie, noi declaraţii controversate despre vaccinul împotriva COVID-19, afirmând că nu ar exista nişte # Arafat , # teste covid , # pandemie coronavirus Romania Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News Sursa: Ziare com Comentarii Adauga primul comentariu Parteneri Ziare Com DigiSport ro Suma ametitoare pe care ar fi pariat-o Anamaria Prodan pe victoria lui Lewis Hamilton TelekomSport ro Un nou tun de ULTIMA ORA dat de FCSB Becali face SHOW total pe piata transferurilor si aduce unul dintre cei mai in forma jucatori din Liga I Adevarul ro Francezul stabilit in Romania care a realizat primul Logan electric: "Mi-am vandut apartamentul ca sa incep afacerea" Ads Top stiri din Actualitate Coronavirus România Prima zi cu mai puțin de 500 de cazuri în ultimele 4 luni Procurorii au început urmărirea penală in rem pentru purtare abuzivă în cazul copilului de 13 ani împuşcat din greşeală de un poliţist VIDEO Joe Biden a declarat stare de dezastru major în Kentucky după tornadele devastatoare VIDEO Șofer, prins băut la volan într-o mașină peticită și fără cauciucuri Cum a explicat bărbatul situația ciudată polițiștilor Un an de la inaugurarea trenului dintre București și Aeroportul Otopeni Ce a fost bun și ce probleme mai sunt de rezolvat Incident grav în Marea Baltică O navă daneză și una britanică s-au ciocnit Toate stirile din Actualitate Ads Ads Urmărește-ne pe: explozie cluj accident Bucuresti teste saliva Tulpina Omicron Viitorul Europei restrictii Loteria vaccinarii Marian Neacsu Laura Vicol Mihai Sora Sorin Grindeanu Nicolae Ciuca Dacian Ciolos Colin Powell Ludovic Orban Klaus Iohannis Liviu Dragnea Viorica Dancila Raluca Turcan Clotilde Armand Florin Citu Abonare breaking news Toggle Abonare la stiri din Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Dark mode Toggle Mareste fontul Comunitate Platforma pentru solutionarea litigiilor Sitemap Termeni si conditii Politica de confidentialitate Politica de cookie Setari confidentialitate Contact Urmareste-ne pe: Aboneaza-te la notificarile Ziare com: Breaking News Toggle Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Nu multumesc! Ok, ma abonez! Pentru a va abona la notificarile Ziare Com apasati butonul de sus Allow sau Permite &times; Orase selectate: Selecteaza si alte orase de mai jos Inchide Salveaza &times; Login Username: Parola: Mi-am uitat parola Creeaza cont &times; Reguli de votare 1 S-a mai votat de pe acest ip - La multe companii, la dispozitia angajatilor este pusa o singura adresa de ip Este posibil ca un coleg de-al dvs sa fi votat deja acest comentariu In aceste conditii, exista o solutie pentru a putea vota: va faceti un cont, deveniti membru al comunitatii Ziare com si votati, logat, orice comentariu doriti 2 Vreti sa votati propriul comentariu - Pentru o evaluare cat mai obiectiva a comentariilor, cei care posteaza nu-si pot vota propriul comentariu Inchide 